Józef Chlebowski 


INŻYNIER, DŁUGOLETNI PRACOWNIK OŚRODKA BADAŃ ROZW. PRZEM. BUD. URZ. CHEM. 
KRAKÓW — „CEBEA“ 


ODZNACZONY WIELOMA KRZYŻAMI ZASŁUGI 


ur. 10. II. 1910 r., opatrzony św. Sakramentami, po krótkich i ciężkich cierpieniach, zasnął w Panu 
dnia 7 maja 1975 r. 


Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi z kaplicy na cmentarzu Podgórskim 
we czwartek 15 bm. o godz. 13.30, o czym zawiadamiaja pograzeni w głębokim bólu, smutku i żałobie: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNDWA, ZIĘĆ, WNUCZKI I RODZINA. 


Msza święia żałobna 


odprawiona zostanie we czwartek 15 bm. o godz. 8 w kościele parafialnym św. Józefa w Podgórzu. 


Zaklad Nr 
Kraków-Podgórze, ul Celna @ — W 


